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dr inż. ANDRZEJ CHECHLIŃSKI | 
adiunkt Instytutu Odlewnictwa w Krakowie 


Najdroższy Mąż, Ojciec i Teść, 
zmarł w dniu 27 marca 1997 r. w wieku 60 lat, 


po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony sw. Sakramentami, 
pozostawiając nas w rozpaczy i żałobie. 


Msza święta odprawiona zostanie w środę, dnia 2 kwietnia br. 
o godzinie 10 w kaplicy na cmentarzu Podgórskim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
do grobowca rodzinnego. 


Żona, Córka, Zięć 
i Rodzina 


